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विद्युत मंत्रालय 

प्राधिकरण के पास हैं । स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइन 
आदेश 

निम्नलिखित गांवों , नगरों और शहरों में से , उन पर से , आस -पास 

से तथा बीच से होकर गुजरेंगी : 
नई दिल्ली, 10 मई, 2011 

400 केवी डी / सी बोंगईगांव -सिलीगुडी पारेषण लाइन 
का . आ 1114( अ ). - जबकि मैसर्स ईस्ट -नॉर्थ इंटरकनैकशन 217.417 कि . मी. 
कम्पनी लिमिटेड , जो स्टरलाईट टैक्नोलॉजी लिमिटेड की पूर्णस्वामित्व 
प्राप्त लाइसेंसधारी सहायक कम्पनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 

राग्य असम 
कोर -6 द्वितीय तल , स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड , नई दिल्ली -110003 जिला : न्यू बोंगईगांव 
में है, कम्पनी ने 400 केवी/डीसी बोंगईगाँव-सिलीगुडी पारेषण लाईन 

पुलिस स्टेशन : सालाकटी 
और 400 केवी डी/ सी बिहारशरीफ - पूर्णिया पारेषण लाईन बिछाने के 
लिए विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु गांव : सतभेंडी आरएफ , भुमकी अंथाईबाडी । 
आवेदन किया है । 

जिला : कोकराझार 
और जबकि , भारत सरकार , विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 

पुलिस स्टेशन : कोकराझार 
25 - 3 - 2009 के पत्र सं . 12 - 4 - 2009 - पीजी के अंतर्गत मै. ईस्ट -नार्थ 
इंटरकनैक्शन कम्पनी लिमिटेड को निम्नलिखित कार्यों के साथ उत्तरी 

गांव : पालपाड़ा , हकाईपाडा, थौलीगुडी दलावड़ी, सिलीपोथन , 
क्षेत्र द्वारा एनईआरआईआर सरप्ल्स विद्युत के आयात के लिए पारेषण 

सारागाऊ , भौरागुड़ी , अजीगौआ । 
योजना हेतु ओवरहैड पारेषण लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधि राग्य पश्चिम बंगाल 
नियम , 2003 की धारा 68 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान कर दिया है 

जिला : कूच बिहार 
( i) बोंगईगाँव-सिलीगुडी 400 केवी डी / सी क्वाड । 

पुलिस स्टेशन : गोस्सई गांव । 
( ii ) पूर्णिया -बिहारशरीफ 400 केवी डी / सी क्वाड । 

गांव : कुशागठी , ओडलागुड़ी , हुदुमखाटा , घाधलीगुड़ी , मालागुड़ी , 
और जबकि , आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम , 2003 की बल्लमकोड़ी , सबरानगुड़ी , भोमरा, दावागुड़ी, गोलाडांग, पाकडीगुड़ी । 
• धारा 164 के अंतर्गत वे सभी शक्तियां उसे प्रदान किए जाने का 

पुलिस स्टेशन : बारोबिस्सा । । 
अनुरोध किया है जो सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित करने । 

__ _ गांव : भोलाकर , बारोबिस्सा, धनगाबाड़ा , राधानगर, परको नारडोली , 
अथवा कार्यों के लिए स्थापित अथवा अनुरक्षित किए जाने वाले 
टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइन तथा खंभे लगाने के संबंध 

चोकचोकर । 
में , भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ पुलिस स्टेशन : कामख्यागुड़ी । . 
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गांव : तालीपाड़ा , दोखिन, तालीपाड़ा नाराटेल, दक्षिण कामाख्यागुडी , बिशनपुर महमूदा , धालक , तिलकपुर , भागवतटोला, बच्छीबासा । 
मध्य कामाख्यागुड़ी , मोशिगुड़ी, ब्राजेर कुठी, पुरबा चिकलीगुड़ी, भुरकुस, जिला : खगडिया 
दक्षिण चिकलीगुड़ी, भाटबाड़ी । 

तालुक मुख्यालय : बेलीद्वार , चौथम, गोगरी । 
जिला : अलीपुर 

गांव : रनकी , मुरली , धाबत्याही , नारदपुर , बलाईथा , पचौट , सोनबरसा 
पुलिस स्टेशन : अलीपुरद्वार 

अदाबा , मौली, सखरकुड़ी , सैदपुर , अमनी , मरार , बछोआ , भदास , 
गांव : बाराचक्की , चांदिरझार , भाटी चेंगपाड़ा , खोलटा , भटालगुडी , 

कसरमपुर । 
मारियोभरी , गोपालपुर ,शिवपुर , अतालीगुडी, दक्षिण सोनपुर, शुकघानेर जिला : बेगूसराय 
कुरथी, खागरीबार । 

तालुक मुख्यालय : भगवानपुर , मटिहानी , सूरजगढ, भाखड़ी, साहबपुर 
पुलिस स्टेशन : फालाकटा 

कमाल 
गांव : पुरबा कथालबाड़ी , कथालबाड़ी, पश्चिम कथालबाड़ी , 

गांव : कसरमपुर , अहोक चौकी , सनहा नयाटोला, कुमारटोला , सनहाटोला, 
कालीपुर , कोलपरी, न्यू कूचबिहार , बाराडोबा , जयचन्दपुर , बालासुन्दर , 

मातुनरे , पहाड़पुर , खडगपुर , माहेदपुर । 
भुटनीरधाट । 

जिला : लखीसराय 
जिला : जलपाईगुड़ी 

तालुक मुख्यालयः बड़ईंया , सूरजगढ़हा । 
पुलिस स्टेशन : धूप गुड़ी 

गांव : माहेदपुर , सम्बो , सूरजगढ़ , वलीपुर आरोहा , बेलगुदार , शरमा । 
गांव : पांडीबाड़ी पूर्व पांडीबाड़ी , कच्च खाबा , टेंगामाडी बाराघरिया , 

जिला : शेखपुरा 
दक्षिण डांगापाड़ा, पटकीदाहा , दक्षिण अतलाग्राम । 

तालुक मुख्यालयः अरियारी, बार बीघा । 
पुलिस स्टेशन : मैनागुड़ी । 

गांव : सदयाबीघा, तुरकईजानी , जनपुर , समस्तीपुर , प्यारेपुर, गंगती, सरिया । 
गांव : उत्तर सप्तीबाड़ी, मल्लीकर हाट , पुरबा देहर भंगामाली, सलबाड़ी 

जिला : नालन्दा 
भुस्काडंगा, डंगापाड़ा , पुटिमारी , उल्लदाबाड़ी मारियाबा । 

तालुक मुख्यालय : अस्थावन , गिरियाक , सगमेरा । 
पुलिस स्टेशन : जलपाईगुड़ी । 

गांव : पावापुरी , बिजमन , तुंग , छबिलापुर , बबूरा, कुलती , बूटा बीघा , 

बकर बीघा , सारे , गिलानी , बरहनपुर । 
गांव : विवेकानन्द पाटली, पहाड़पुर जमीदारपाड़ा , राधारबाड़ी 
गोमोस्तापाड़ा, पश्चिम लैंडलाइन , बोएधोनाथ पाड़ा, रानी नगर, 

इसलिए , अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् , भारत 

सरकार , विद्युत मंत्रालय विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के 
डमडापाड़ा , सविता , झाबरा वीटा । 

अंतर्गत अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण के लिए अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों 
जिला : न्यू जलपाईगुड़ी 

हेतु उपर्युक्त उल्लिखित संस्थापना के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं 
पुलिस स्टेशन : न्यू जलपाईगुड़ी 

निबंधनों के अधीन सरकार द्वारा स्थापित या देख -रेख या इस प्रकार 
गांव : पाचो बोटी , हरी पाड़ा , पाटा बोरा, बोरूआ पाड़ा, पानी कौरी , 

स्थापित या देख -रेख किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ 
पानिया पाड़ा, दारागोज , बोंगर बानी , बुआकी हाट , सलदार बाड़ी , 

लाइनों और पोस्ट लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ 
सन्दर पाड़ा । 

अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास जो शक्तियां 

हैं , उन सभी शक्तियों को आवेदक को प्रदान करता है , अर्थात् : 
400 केवी डी / सी पूर्णिया- बिहारशरीफ पारेषण लाईन - 209893 
कि . मी . 

(i) अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है ; 
राज्य : बिहार 

(ii ) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से पूर्व , 
जिला : पूर्णिया 

संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों , रेलवे , 

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त 
तालुक : मुख्यालय रूपौली, भवानीपुर , धामदाह , बरहराकोठी , 

करनी होगी । 
बनमंखी, किरतियानन्दनगर । 
गांव : लालगंज, बीगमपट्टी हरदा , मोहनपुर , कोल्हा, सतकोदरिया , 

( iii ) लाइसेंसधारक को पारेषण, ओ एंड एम , खुली पहुँच 
रहुजा, भवानीपुर, मंजोरा, दगघाघाट , कजार , रामपुड़ा, बसाटी , रपुसपुर , 

आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों / संहिताओं 
भगवा , काकड बाधा, तरोनी , माधवनगर , कवाया , बिरिया ,गोरियारीटोला, 

का पालन करना होगा । 
गोसाईं , कडुआवासा, कारामंचकोला, महेशपुर। 

( iv ) लाइसेंसधारक को 400 केवी डी / सी बोंगईगांव -सिलीगुड़ी 
जिला : माधेपुर 

पारेषण लाईन और 400 केवी डी/ सी विहारशरीफ -पूर्णिया 

पारेषण लाइन बिछाने का दायित्व सौपा गया है । इस 
तालुक : मुख्यालय, किशनगंज, मुरलीगंज , सिंघेश्वर, आलमनगर। 

लाईन का ब्यौरा इस लाईन का ब्यौरा 23 -10 - 2010 
गांव : मंजोरा , हाहाभीचा, लशकरी, मुहम्मदपुर , बालासिंहटोला 

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है । 
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( v ) TIET Hata hiyo ya free 

BRITTER MIT DI SERATI 
( vi) T 3 for fufr . 2003 yarat 

it ghen starta fiterhramt an 37497377 
का लाइसेंसी द्वारा अनुपालन किए जाने के अधीन है । 

[ 97. 7 . 11 /42/ 2010 - 01 ] 

. 37EU 41 , facture 
MINISTRY OF POWER . 

ORDER 
New Delhi, the 10th May, 2011 
S . O . 1114 ( E ) .-- Whereas M /s . East North 
Interconnection Company Limited , a wholly owned 
subsidiary of Sterlite Technologies Limited, the Licensee, 
with its Registered Office at Core 6 , 2nd Floor, Scope 
Complex, 7, Lodi Road ,New Delhi-110003 , has applied 
for approval under Section 164 of the Electricity Act, 
2003 for laying down 400 kV D /c Bongaigaon - Siliguri 
Transmission line and 400 kV D / c Biharsharif- Purnia 
Transmission line . 

And whereas Government of India Ministry of 
Power vide letter No . 12 -4 -2009-PG dated 25 -3 -2009 had 
granted to M /s. East North Interconnection Company 
Limited , approval under section 68 of the Electricity Act , 
2003 for laying overhead transmission line for 
Transmission scheme for enabling import of NER /ER 
surplus power by NR with following scope of works : 

(i) Bongaigaon -Siliguri 400 kV D /c Quad 
( ii ) Purnea- Biharshariff 400 kV D /c Quad 

And whereas the Applicant has now requested to 
confer upon him all the powers under section 164 of the 
Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess 
under the Indian Telegraph Act , 1885 with respect to the 
placing of telegraph lines and posts for the purposes of 
a telegraph elstablished or maintained , by the Government 
or to be so established or maintained for the works. The 
transmission line covered under the scheme will pass 
through , over, around and between the following villages , 
towns and cities : 
400 kV D /c Bongaigaon -Siliguri Transmission line 217 .417 
kon 
State : Assam 
District : New Bongaigaon 
Police Station : Salakati. 
Villages : Satbhendi RF, Bhumki, Anthaibari. 
District : Kokrajhar 
Police Station : Kokrajhar. 
Villages : Palpara , Hakaipara , Thaouliguri, Dalavari, 

Silipothan , Saragaou , Bhauraguri, Ajigaoa . 


State : West Bengal 
District : Cooch Behar. 
P olice Station : Gossai Gaon . 
Villages : Kushagathi, Odlagurl, Hudumkhata , 

Dhadliguri, Malaguri,Ballamkodi, Sabranguri, 

Bhomra , Dawaguri,Goladang, Pakriguri . 
Police Station : Barobissa . 
Villages : Bholka , Barobissa , Dhangabara , Radhanagar , 

Parbo Naradoli, Chokchokar. 
Police Station : Kamakhyaguri. 
Villages : Talipara , Dokhin Talipara, Naratale , Dhakshin 

Kamakhyaguri, Madhya Kamakhyaguri , 
Moshiguri, Brajer Kuthi, Purba Chikliguri, 

Bhurkus, Dhakshin Chikliguri , Bhatbari. 
District : Alipur 
Police Station : Alipurduar. 
Villages : Barachaki, Chandirjhar, Bhati Chengpara , 

Kholta, Bhatlaguri , Mariobhari, Gopalpur, 
Shivpur, Ataliguri, Dakshin Sonapur, 

Shukdhaner Kurthi, Khagribar. 
Police Station : Falakta . 
Villages : Purba Kathalbari , Kathalbari , West Kathalbari , 

Kalipur, Kolpari , New Kochbihar, Baradoba , 

Joychandpur, Balasundar, Bhutnirghat . 
District : Jalpaiguri. 
Police Station : Dhup Guri, 
Villages : Pandibari, East Pandibari, Kacha Khawa , 

Tengamari, Baragharia , Dakshin Dangapara , 

Patkidaha, Dakshin Atlagram . 
Police Station : Mainaguri. . 
Villages ; Uttar Saptibari, Malliker Hat, Purba Dehar, 

Bhangamali, Salbari, Bhuskadanga, Dangapara, 

Putimari ,Ulladabri, Mariahba. 
Police Station : Jalpaiguri. 
Villages : Vivekananda Patli. Paharpur Jomidar Para 

Radharbari , Gomostapara, West Landline , 
Boedhonath Para , Rani Nagar, Damdapara , 

Savita , Jhabra Vita . 
District : New Jalpaiguri. 
Police Station : New Jalpaiguri. . 
Villages: Pacho Boti, Hari Para , Pata Gora, Borua 

Para , Pani Kouri, Pania Para , Daragoj, Bongr 

Bani, Buatki Hat, Saldar Bari, Sandar Para. 
400 kV D /c Purnia - Biharshariff Transmission fine 

209 .893 km . 
State : Bihar 
District : Purnia . 
Taluk Headquarters : Rupauli , Bhawanipur , Dhamdaha , 

Barharakothi, Banmankhi, Kirtianandnagar. 
Villages : Lalganj, Bigampatti, Harda ,Mohanpur, Kolha, 

Satkodariya , Rahuja , Bhavanipur , Manjora , 
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Daghaghat, Kazar , Rampuda, Basati, Rapuspur, 
Bhagva , Kakar Bagha, Taroni, Madhavnagar, 
Kavaya , Birriya , Goryaritola ,Gosai,Kaduavasa , 

Karamanchaktola, Maheshpur. 
District : Madhepur. 
Taluk Headquarters : Kishanganj, Murliganj, Singheswar, 

Alamnagar. 
Villages : Manjora ,Hahabhitta , Lashkari, 

Muhammadpur, Balasinghtola, Bishanpur 
Mahmuda, Dhalak , Tilakpur, Bhagwattola , 

Bachhibasa. 
District : Khagaria 
Taluk Headquarters : Beliduar ,Chautham ,Gogri. 
Villages : Ranki , Murli, Dhabtyahi, Naradpur, Balaitha, 

Pachaut, Sonbarsa , Adabari, Dhutauli, 
Sakharkundi, Saidpur, Amni, Marar, Bachhaua , 

Bhadas, Kasımpur. 
District : Begusarai. 
Taluk Headquarters : Bhagwanpur, Matihani, Surajgarha , 

Bakhri, Sahabpur Kamal. 
Villages : Kasrmpur, Ahok , Chauki, Sanha Nayatola , 

Kumastola , Sanhatola , Matunre, Paharpur, 

Kharagpur, Mahedpur. 
District : Lakhisarai 
Taluk Headquarters : Barhiya, Surajgarha . 
Villages : Mahedpur, Sambo, Surajgarh , Walipur, Saroha , 

Belgudar, Sharma. 
District : Shekhpura . 
Taluk Headquarters : Ariari, Bar Bigha . 
Villages : Sadaybigha , Turkaijani, Janpur, Samastipur, 

Pyarepur, Gangti, Sariya . 
District : Nalanda. 
Taluk Headquarters : Asthanwan ,Giriak, Sagmera . 
Villages : Pawapuri, Bijman , Tung , Chhabilapur, Babuara, 


Kulti ,Buta Bigha, Bakar Bigha, Sare, Gilani, Barhanpur. 

Now , therefore , after careful consideration , 
Government of India , Ministry of Power , confers, under 
section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on 
the Licensee which telegraph authority possesses under 
the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing 
of telcgraph lines and posts for the purposes of a telegraph 
established or maintained by the Government or to be so 
established or maintained subject to following terms and 
conditions for installing the above mentioned interstate 
transmission lines for inter- state transmission of electricity , 
namely : - - 

) the approval is granted for 25 years ; 
(c ) the Licensee shall have to seek the consent of 

the concerned authorities i.e . local bodies , 
Railways, National Highways, State Highways 

etc. before erection of proposed lines , 
( iii) the Licensee shall have to follow regulations/ 

codes of the appropriate commission regarding 

transmission , O & M , open access etc ; 
( iv ) the Licensee has been entrusted with the 

responsibility for laying down 400 kV D /c 
Bongaigaon -Siliguri Transmission line and 400 
kV D /c Biharsharif-Pumia . Transmission line 
The details of the work are published in the 

Gazette of India of 23- 10 -2010 . 
(v) the Licensee shall operate the lines after 

approval of Chief Electrical Inspector of 

respective States; 
( vi ) the Licensee is subject to compliance by the 

Licensee to the requirement of the provisions 
of the Electricity Act, 2003 and the rulesmade 
thereunder. 

[ F.No. 11 /42/2010- PG ] 
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